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Résumé . 

Dans ce mémoire nous avons décrit deux espéces nouvelles de trématode du genre Poly- 
stomoides provenant de la tortue d'eau douce l'Ocadia sinensis Gray récoltée aux environs 
de Taihoku, Formose. 

Le Polystomoides microrchis n. sp. qui est provenu de la cavité buccale de la tortue se 
distingue de toutes les espéces connues juaquici par la grosseur du testicule et le nombre 
d'épines génitales; c'est-à-dire, le testicule de cette espèce est nettement plus petit que celui 
des autres et le nombre d’épines génitales se varie de 42 à 47. 

Le Polystomoides ocadine n. sp. quia été récueilli de la vessie urinaire de l'hôte, se 
différencie des autres espèces connues par ce que chez la présente forme les crochts de la 
disque caudale sont bien développés et le nombre d'épines génitales se varie de 46 à 59. 
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Polystomoides microrchis n. sp. 
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